Ls. 3229/08. 


We Lwowie, dnia 16. października 1903 


Sprawozdanie 


komisyi kolejowej o wniosku p. Huryka w sprawie przeniesienia rampy 
kolejowej w Stanisławowie. 


Wysoki Sejmie! 


Poseł Huryk wnosi o wezwanie e. k. Rządu, ażeby wezwał Dyrekcyę koleji Lwów- 
Czerniowce do bezzwłocznego przeniesienia rampy obok dworca kolejowego w Stanisła- 
wowie przy ulicy Wotezynieckiej, ponieważ ta rampa lamuje ruch ekonomiczny i han- 
dlowy i przynosi szkody mieszkańcom w tej okolicy zamieszkałym. 

Komisya nie znając rozmiarów tamowanego ruchu i wywołanej tem szkody, wnosi: 


Wysoki Sejm raczy uchwalić: 


Wniosek posła Huryka przekazuje się Wydziałowi krajowemu do zbadania i ewen- 
tualnego sprawozdania. 


Przewodniczący : 


Zaleski. 


Sprawozdawca : 


Schüätzel. 


